機器コード… 1 卜0800100375 

R 狐 S 1 

猫 級 -^- J LL jrfigffa^? 翔毅瞬 Mtowv 11 

機器：！ード… 1 卜0800卜〇0507 


型式の呼び RTS -1 NDA 


^よく豔んで 
® 全に正しく 
a 使 IKIf さ IA 


:愛用の i 


■■■' ifei ：.-:：; 1 ；^ ■ V ' Vl'^vS 

■■■■■^*7^-.'!-> ^t^_! - - : ^■■: 'H i：V：^ ^：-；^.| ■: V^ — 4 _ 4 V 

:麵麵:_ 
，讎麵 
顯獅廳凝: 


嫌■■観纖_費樣 


纖_ 


このたびはガスコン□をお買い上げいただきまして、 
あ D がとラございます。 

翁ご使 ffl の前にこの取扱説明書を最初か5最後まで 
よくお読みいただき安全に正しくお使いください。 
■この取扱説明書は裏表紙が探証書になっています。 

内容をよくご確認の■うえ、大切に保管してください。 
鬱この製品は家庭用です。業務用のような使いかた 
をされますと著しく寿命が縮まります。 

⑩この製品は国内専用です。海外では使用できません。 
參取扱説_書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの東京ガスにて再購入してください。 


麵麵金麵!|;_權 
■翻:纖_.觀 

. :**^： ： «*^ '•' " ： > : ▲ ，.，. ル .::..::..”:.•^ 

...:■ ベ ...〆. ⑽ ^.霄^ ■ . ド .. 又 :.:.. . ハ .V : 


^ 鋒:：.’：:::聯^ 


麵謹麵魅__通:; 


:繼觀 


選我繼 V: 




































































































































































:安全に正しくお使いいただくために〉 


この®扱説明書および製品には、お使いになる人や■の人への危害や財産への掮害を未然に陆ぎ、製品を安全に正しくお使いい 
ただくための噩要な説明がしてあ D ます。 

•以下に示す表示と窻味をよく理解してか5本文をお読みください。 



參絵表示について次のような意味があ D ます。 


A 

Q 


この絵表示は、気をつけていた 
だきたい r 注鬣喚起」内容です。 


〇 


この絵表示は、愁ず実行して 
いただぐ r 強制 j 内容です。 


この絵表示! t しては 
いけない「禁止」内容です c 



火気禁止 


(^)接触禁止（^) 


換気0要 


分解禁止 


M 精;:勝隱:: 


驪ガス漏れに気づいた6絶 M に火をつ驪ガス漏れに気づいた5すぐに使用を中止する 

StfcO , 電気器具のスイツチの人*® K 1①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。（ガス栓つまみのないガスコ 
電源プラグの抜き差し、■辺 (D / C ^\ セント接続の場合は、ガス]ンセントか!3ソケットをはずす） 

電話を使用しない (わ）@窓や尸を開けガスを夕 f へ出す。 

炎や火花で引火 u 爆発事故を gSf dm#® ガス _n- (№5に m す& §] 


^ し乂 

あ D ます。 


詹 4 


、串-衆招 


_絡する。 



% 




〇 


ガス榜を閉める（ガス.コンセントからソケットをはずす） 


驪供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスク' 
ループ）が合って IA ることを確認する 

供給ガスと一致していない場合、そのまま使 ffl すると不 
完全燃焼によ0、 一 酸化炭:素中毒になった0、爆発： S 火で 
やけどをすることがあります。供給ガスがわからない場 
合はお買い求めの販売店、またはちよりの索京ガスに問 
い合わせてください。？5居されたときも、供給ガスの種 
類が銘板の表示と一致していることを m 認してください。 


驪設■するときは哥懲■との躍離を確実に離す 

距離が近いと火災の原因になります。（火災 
予防条倒で定められていますので、鉑ず守つ mm 
てください。）可燃物との距離が守れない塌 mW 
合は必ず別売の防熱板を取 d 付けてください。 

また表面がステンレスや夕 二^^ 

イルでも壁の内部が再燃性 
の場合は必ず防熱板を取〇 1 


1 OGcm 以上 


15cm 以上 


國設鼷後機器の周囲を改 
装する場合ち可燃犓と 
の距離を確実に離す 



1 5cm 


(可1鱗 


I 絕対に改造，分解は行わない 

改造，分解は〜酸化炭素中毒のおそれが 
あります。 

また、火災の原因になります。 



分解禁止 



く種（ガスグ/レ_ 


12A.13A 


都芾ガス 


❶ 


' l 3 Ai ! 


m> i 

(12A-13A ■©場舌）、 


機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スブ 
レ—缶、カセットコン□用ボンベなど燃えやすい 
ものを霞かないまた機器本体の下に / f^V 

新_紙やビニールシート t -1^ (\) 

などの燃えやすいものを 
敷かない袤た電源]—し ’tfy } 

ドを通さない 

熱でスプレ—缶内の圧力が r 油 —Jj 
上がり、スブレー缶が爆発^ グ a 

したり火災の原因になります 


/ぺ敁こ鑑足 1 U 

:体の下に / r -\ 

^ Qy 

電 


驪機器®周囲ではスプレ-%ガソ U ン、 
ベンジンなど引火のおそれ 
のあるも0を使用しない_ ({[ 

引火して火災の h 

原因になります。 ^ 

















































































I 点火操作時や使用中は 
パ 1 ーナー枵近に顔を 
近づけ週ぎない 

炎や熱で齲をやけどする 
恐れがあ■〇ます。 



霞衣類などの乾燥や練炭0 
火起しなど調理以夕 m % 

用途には使用しない ^Tj A 

衣類が落下し火災や過熱 。 uj 
巽常漏によ翻 
の原因にな D まず。 




_点欠操作をしても点火しない場合は器異栓つま 
みを消欠の状態に戻し、周画のガスがなくなつ 
r から再度点火操作をする 

すぐに点火操作をすると周 a のガスに点火して、 

衣跟に燃え移ったり、やけどをする恐れが©ります。 


❼ 


釅バーナーキヤツプを水洗いしたときは水気をじ 
ゆ3ぶん切ってか5 
セツトする 

炎□が詰まったまま使用 
すると巽常燃焼の原因に 
なります。 



_点梭*お手入れの際は必ず手袋をして行う 

手袋をしないでお手入れすると機器の突 
起勒などでけがをすることがあ〇ます。 


❶ 


讎ごとくをはずしてなべなどを麗接 
コン□に霞いて使用しない 

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。 

_機器を水につけたり、水をかけたりしない 

不完全燃焼' 故 P 章の恐れがあります。 


0 




■ ii ® 下など落下翻 < d 危険のある所に機器を設麗 
しない 

機器の上に落ちた勸が燃えて、 

火災の原因になります。 




■使用中は手や衣類を炎、バ 
ーナー付近に近づけな IA 

袖やエブ□ンなど衣類に着火 
したり、熱によるやけどの33 
それがあ■〖）ます。なべを動か 
すときは注意してください。 



■やかん、なべなど0大きさに合わせて火力を調 

火力が強いとやかんやなべ 

などの取っ手が焼損した 
り、手に触れるとやけど 
をする原因にな D ます。 


4 0 


❶ 


國使用中は換競をする 

使用中は窓を開けた〇換気扇を0すなど換気 
をしてくださし U 換気をしないと不兒金燃焼 
による一酸化炭素中毒の恐れが®ります。 

注：ただし、屋内設霞で g 然排 
気式給湯器およびふろがまを使 
用している場合は換気扇を回さ 
ず窓などをあけて換気してくだ 
さい。緋 M ガスが逆流すること 
があります。 



襖気必要 



钃水平で安定性のよい丈夫な台の上に m 疆する 

不安定な m や傾いた m に設靈すると機器が 
傾いてやけどやけがの恐れがあ〇ます。 


❶ 


_強い風®吹■き込むところには設置しない 

点火不良や機 gg 内部の焼損、安全装置が 
正しく作動しないなどの原 B になりま'す。 




I 照明器具など樹脂製品©下へ設臛しない 

照明器異のか c などが変形' 変色ずる 
ことが©ります。 


Q 


_幼い子供には贼れさせない 

やけどやけがなど思わぬ事故の原因にな D ます,. 


G 


营トッププレート • バーナーキャップは正しくセ 
ツトする 

バーナーの炎がトップブレートのしる受け部の 
下にもぐり込むなど火災や機器焼揚の原因にな 
ります。 


❶ 


ち;:::‘』なべの襦類によっては、蜡いたり h すべりやすいものがあります。不安定な状■で使わないでください。中華な 
びベなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちなが6■調 S してください。 

■ :::，煮こぼれをさせると機器を卑くいためますので.煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからできる限0早くふき 
とってください。 
































































ax 驪 ％ PIT 


參強い風の吹き込まない場所 < 丈夫で水平な壩衝 

翁付近にカーテンなど燃えやすいものがない場兩 

馨機器の上に湯满器のない場所 

參®器を使用した場 a ガス栓が邡熱されない場所 

籲落下韧の危険のない場所 

•機器の上に樹藤製の照明器具のない場所 

•周 H に玛燃锪(木製の壁-モルタル、タイル、ステンレスなどを張 D 付けた 
壁' S など）のある場合 

■ トッブプレートより上.画の側面および後面は】 5 ⑽以上、上部はトツブプ 
レート上面より1000^以上離す。 

■ 上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。 



(後壁用防熱®) 



〇 〇 


(天井用防熱板） 

iRB ^ eof ] 


^1600 x ^^550 
X 厚み 


(薄 L # ■調理台用防熱板） 
^ RB ~50 S ] 

權 40x 高さ I50x 契行500 

x 厚み〗3問1 


15別 
以上 


| 80 m 以上 


1 5 cm 
以.上 


獲薦:變: 


二1 cm 以上の空間 



ワウ/ V /"777：/ 調理包流し台■の測面、 
!◊ ブ>ンンシン;>ン//上画が可燃性でトップ 
クシ.;ゲぶ:/ ;/ ンン::づプレニトよ只高い場合 

////////////////A 


m 

棚 


•防熱板はお買い上げの厫売店、またはちよりの東 
京ガスにお問い合わせください。 

_指定の防熱板以外は絕対に使用しないでください。 



熱に弱い食■卓テーブル（うるし、 
塗装など）©上でご使用の際は、 
不燃性の®熱错を敷いてください。 



器異检つまみが「止」の fi 靈にあることを■.かめ、ガス栓を全開にしてください。 


〇 


占 


火 


器 Ste つまみを押しなが5ゆっくり左へ「カチッ」と音がするまで回し、バーナーに点 
火したことを®ぴめてから立消え安全装3が働くまでそのまま2〜3秒押し続ける。 



_万一、点火し.ないときは器異德つまみを 一 B 

.パ.::::;/嘟 

消火の状態に戻し、周匿10ガスがなくなって 


か5再度点火操偉をしてください。 


(Ml) 



力調節） 


(3, 火力疆_+ 

器異栓つまみを回し火力調節する 



コン□パーナーを弱火にしたとき、バーナーキャップの中央に近い芄穴から出 
ている火が消えることがありますが、異常ではありません。 



.」 














































::■お:：: ■■ 
i ■::■: ■置 ■ 内 :■ 量 : ▲へ 

■解 ; 


■ '• , ■- ■■二-: ■■■ ■ ■■ ■• 丄. ■■ v - 

: i .-■ ■:: り JL . ■: : ■■■■ H ^ PT : ■:[■ 


& eMs » 


器择 ft つまみを「土」 


二とを臟認す ■ 


幼いお子様のいたずらによ■る火災防止やガス漏れ防. Lt のため、機器から離れ 
るときは念のため■©部屋のガス栓を閉めてください。 

コン□バーナ ー は消火時にボンとい3音がする■合がありますが、これは火 
が消えた時の g で異常ではありません。（コン□バーナーに m が当たるよラな 
場合は、ボンという e がしやすくなります。） 



止 

'き; 







:：■逆;:■■: ▲ 

_ 霧 )^3. ■灰..::.;.. r 遍:.:1逆:. l :;.:: f . ;へ.. 



籲立消え安全装置 

煮こぼれなどで灾が消えると、ガスを自動的に止めます， 

書立消え安全装置が作動した5… Lb 

使用中、火が消えたときは? 

すぐに器具栓つまみを「止」 

し c くたさい。 

舆点火するとぎは？ 

周囲にガスがなくなるまでしばらく待って、炎賴 
知部の汚れをふきとってからご使用ください。 


a 消え安全装置(炎検知部）に水滴や煮こぼれが 
つぐと、 点火しにくくなった〇、消火することが 
B 0 ます。なべの底につしすこ水滴はふきとってから' 
ごとくの上にのせてください。 

(煮こぼれにも注意してください） / C \ 

だ検知部に固いものを V \) 


，ス^ xw 」 r 仙 W u 於 ' 消え安命装 P 

ぶつけないでください。^1 
まがった〇、変 


G 


。点火し k 



: :' - ' 1 ： '-iilEdH' ■ : ^IMk ； " ：： ii i - : ..v." ajiiit.- ^ 

:#： W '： 


r 日常の点検: 


丨機器 g 辺に燃えやすいものが置いて 
S りませんか。 

I パーナ—キャップ、 ごとくなどは正 
しくセットされていますか。 

I ゴム管の接続は確実ですか。 
i ゴム管は傷んでいませんか。 
i 立消え安全装置 (炎検知部）が汚れて 
いませんか。 

U (ーナーの炎□が煮汁などでつまつ 
てし)ませんか:： 


眾 1 - 

©乎人# 


•ご使用上支®がない塌合でち、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用い 
ただくために、年1回程度の定期点検をお■すすめします。 

※定期点梭を受ける先が不明の■合や、点検費用などについては33翼い上げの販 
売店、またはもよりの東京ガスにお問い合せください 

•点検ぜ手入れの前には、必ずガス栓を閉めて機■器が冷えてから行ってください。 
•けがをしないように手袋などをはめて行ってください。また、各部■品の突起犓に. 

は注意し，強く当たらないよう気を付けてください。けがをすることがあります。 

翁機器本体に水をがけた0、丸洗いしないでくださし、 

•お手入れ時は、ノ ( ―ナーキャップ，ごとぐトッププレートは取りはずせます。それ 


) 部品は絶対に取りはずさないでくださし’ 


+取りはずした部 f 


:取 D 付けてください。 


參アルカリ性洗剤を使周しますと機 g § の塗装がはがれることがあ0ますので使用しないでください。 

•機器本体には安全に関する注霞ラベルが張ってあ■ります。汚れた D 読めなくなったときは、やわ5かい布などで 
汚れをふぎとってください。また' お手入れの際にははがれないようご注意ください。 

もしはがれたり読めなくなった場合は、お:貢い上げの殿売店、またはもよりの東京ガスで新しいラベルを再購入 



:彳万一、トッププレートのねじを取りはずし、お手 

■ " i 入れされた場合、取り付け時は固隅をしっかりと 
I 押さえつけ、ねじを2個所締め付けて瓏実に取り付 
&けてください。 


_トッププレートが確実に锻 DM け3れているか讓認する 

確実に取り付けられていないと、 バーナーの 炎が トッププレー トのしる s 
ちぐり込み、火災や:膳器焼損の原因になります。 


:け部の下 u 


❶ 



























「立消え安全装 謹 — ) r パーナーキャップ ) 

r 煮こぼれなどの汚れは布でふきとる。 水洗いする 

親汚れのひどい場合は歯ブラシなどの柔らかいブラシで掃 (煮こぼれで目ゴまりした0汚れがひどい塌合は/ 

除してください。 歯ブ^シ たはキリ扰のもの（はり金など）で掃除する) 



立消え安全寻 



》固いブラシでは決し__ 
(故障の原因） 


ヽなし v でください 



水洗いするブラシで@づまりを取り除く 


〆 キ U 状のもので 
固づま D を殿 D 除< 



No /1 b 卜 30 b -000 (靈發なし： RN -^01 tS(D 
場合）、 N 0,1 51-370^000 (黑塗装付： RN - 
201 FS の塌合）のちのを使用してください。こ 
れ以外のちのは使周でぎません。 

水洗いした後必ず水気をとつてくだ■さい。 

(異常燃焼の原因） 

村けた後、正常に燃焼するか確認してください。 
バーナーキャップの表画(黒い部分）を台所周 
中性洗剤（野菜 < 食器洗い用）以51■の洗薊で© 
手入れをすると黒い部分がはがれることがあり 
ま'す。万一はがれた場合でもそのままご使用い 
7とだいて問題ありません。汨ル201尸3の塌合） 


驪使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する 

あわてずガス栓を閉めてください。 


でない場合がよくあります。修理を链頼す S 前に、 


，クしてくださし' 




.織驟挪■薄纖 


；ガス栓の開き忘れ ： 

\} てーナーキヤツノの取 D 忖け不良_: 

：トッププレ ー _卜の取り付け不良 
: アル H はく製しる受け M を使用している 

:ノ V —ナーキヤツブの炎□部が水滴でふさ 
；がっている 

i _ウ:消え S 全 S 画（炎検知部）がぬれたり、 
:汚れたりしている_ 

:ゴム g のキに空気が残っている 


ム管の折れ曲がり、つ®れ 
いナ—キャッブの取閲け不良 
ご義蠢:縷避:寶：兌怎廳麗黯1バー.ナ — キ.ャソブの炎ロゴまり 

立消え安全装 s (炎検知部）がぬれ 

，:纖@_灘»_潭歜:::をほ 

: ゴム 

: / H :ノ:丨 —. v 越;ゎ游茄 ..... 抑避-: V ... ド m \ナ「ぃ 


お部屋のガス栓を全 m にしてください■:: 

浮色傾きのないように正しくセットしてくだ:さし、 
正しぐ 12 ットしてください。 

アルミはく製しる受け mi を使用しないでください。 

炎□部の水滴をふきとってください。 

立消え®全 g 園（炎検知部）のお手入れをしてく 
ださい。_ 

点史操作を繰り返してください。 

※はじめての場合は点火するまでしばらく 
かかります。 

炎□を掃除してください。 

ゴム管の祈れ曲がり、つぶ n を醒してください。 
浮き、傾きのないように正しくセットしてください。 

炎□を掃除してくださ い 。 . 

立消え.安全装置(炎検知部）のお手入れをしてく 


ゴム管が躍実に接続さ n ていない 


ガス拴を閉め、新しいゴム 
ゴム管を確実に接続してく 


二交換して<ださし v 


g るときや©わかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」 
左事成のもとになります。 


ご遅絡ください。 



















































こんなときは異常ではあ D ません 
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点火しにくい 

点火 • 消火 © 時、啻がする 
炎が赤い 


、朝一番で使用するときやはじめて使用するときは、ゴム管内に空気が入っていて 

:点火しにくいことがあ0ます。点火操作を繰り返してください。 

点火時'消火時に f ボン j という音がすることがあ I 〕ますが、これは点火音、消火音で巽 
常ではありません。(消火時にはしば5 くしてか&唐がする■場合もあります::） 


加湿器を使用している::^ 


\ a \ .八■’ '"丁上 — の炎は' ad 肖？ c 女全 

、肌、__ [います。異常ではありません 

使用中『シャー」とい 31 がする燃焼に必要な空気が通過する 

点灾後や消炎後にキシミ音がでる：加熱ゃ泠却される障 

バーナー本体（ステンレス:炎の熱や煮こぼれ丨 
製）が変色する 丨題ありません。 


合は水分中のカルシウムにより炎が赤くなることが so ます。 
:安全装置 (炎検知部)、ごとく部分などで炎が短くなって 


\巽常で 


:、金■が膨張べ K 縮して起こる茜です。 
h バーナー本体が変色することがありますが、使 ffl 上問 



讎麵頼涵_纖 



『故障かな？と思った & J の項をご確認いただいても直らない場合、あるいはよくわからない場合 
は、お買い上げの販売店、またはもよりの榮京ガスにご連絡ください。修理依頼の際は、次のこと 
をお知らせ < ださい。 

(1) お名前•ご注所■電話番号，道顆(付近の目印等） 

(2) 品名… _2 CHES 觀]—ド…1レ08001 -00375 

(3) 現象…点火しないときはできるだけくわしく 


: ! . ■■■ ■■ . ■, ：■ '■ . ■■ ■ ■ ■ :!!■ " V- -■ :!■ .'■ ■ ' : - ! . ：■■ : ■ 
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...... ：:：■■.■..' ■ ■：.■.：■ .：■ ：：：:;-. ; :: ::入 

■ __ ______ ■:. ■. __■■ .. . ■: ■ ■. .■■■ . ■ . . ： . ■ ■__ 


取扱説明書の襲表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確 
かめいただき、保証内容をよくお読みのラえ、大切に保管してください。無料修理期間経週後の 
故障修理については、旗障修理によって機能が維持できるときは、有料で修理いたします。（保 
証期_は、お買い上げ日から1年閭です。ただし一般家庭以夕 i で使用される場合は除きます。） 


揺修用性能部品保有期閭は、当製品の製造打®後5年間とな-: 
とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です） 


自修用性能部品 


..に.::.'..:.；' ；： -.： 

v ； ^...:. V 二.-...'::::ご：;!;.：:.广 

3... ■し..：........ 

:: ： \ ■:： V ■ ■■::■■■ マ:::.::-; 

::. ■: ；；.：：■ = 
L 二：:こ::.::忘：ムと二」 


:攀薄婦ぉ齡姆纖 
讎 ; 購ぼ | 


ガスには都市ガス] 3種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類（ガスグルー: 
異なる地域へ転居される■合には、部品の交換や謂整が必要となりますので、$適先 C 
の種類を羅:認のうえ、もよりの東京ガスまたは転居先のガス事業者にご相談くだ■さい。 
場合、保 E 期闊内でも、調整■改造に要する費用は有料とな D ます。 


お買し)上げの販売店、またはちよりの号 
別添の共通お問い曾わせ先を参照して< 


こご連絡くださ I 


______ 




©部歷のガス栓を必ず閉めてください。（つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセン 
ガス通路 _ g 部分はぼこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□には必ずキ/ 
お手入れをしておくと次回使 ffl するときに便利です。 


、からソケットをはず 
ップをしてください。 





-品 名. 
型式の呼び： 


.ノ _ k 、一 t - 

^ \l )：a 
K 本体） 


RN ^ OIES . RN^OIFS 
。 RTS™]NDA 

. RT &1 NDA 

^ 一ロガスこんろ _ 

圧亀点火方式 

立消え安全装置 _ 

i さ 99 Einx _293 fMX 興?亏296阳〇! 

1 ,8 kg 


9.5蘭ゅガス用ゴム管 
取扱説明書（保証書付) 


fe 用 カス 
使用ガスグルーブ 


1時間当たりの 
ガス消 SE 


3.26 kW 


3.50 kW 


型式の呼び 


RTS -1 NDA 













































































ガスコンロ 

品 名 RN -20 1 ESx RN -20 1 FS 
型式の呼び RTS -1 NDA 

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内において、 
都市ガスにてご使 ffl になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。 


1己 

I 保証期間は、お買い上げの日から1年閏とし、本体を対象にします。付臑品は対象外です。 

2, 万一故障の塌合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、 
出張修理いたします。 

3. サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。 

4, 保証期関内においても、次の場合は有儻修理といたします。 

(1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 

(2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使 H した場合の不具合 

(3) 器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます） 

(4) お寅い上げ後、取付場两の移動、落下等による不具合 

(5) 建築躯体の変彤等器異本钵以铒に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはこ' 
使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象 

(6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合 

(7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合 

(8) 火災や凍結、落靈、地震、9火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不 
異合 

〇)指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用し r こことに起因する不具合 
(]〇)本保証書を紛失された場合 

5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お M い上げの販売店または、ちよ D の東京ガ 
スへお問い合わせ < ださい。 


保証屨行者東京ガス株式 



㈣ 


〒105-8527 

東京都港区海岸1丁目5番20号 


保 SE 責任者リン； f * イ株式^ 


干 454-0802 

名古屋市中^ |区福住町2番26号 


■■ 1 ■—■■■之,フ■■.■■■し 


■お買い上げ日および販売居名 


i お買い上げ日 



年 - 

再 

a 



i 販売店名 
r 1…… - —" 薪^ 






III 

\....電話 番 .....号;.... 






! EP | 


■修理記録 


j 年月 EH 

修理 内容 

サービス 員印 

1 s ! 


s j 



■お客さまへ 

1. この保証書をお受け取りになる時に、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。 

2、 本 K 書は再発行い fc しませんので紛失されないよう大切に保存してください。 

3, 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の]！をご覧ください。 

4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者•保®責任者）、およびそれ以外の事業者に対する 
お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 
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